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VOUTES  INARTICULEES    > 40m    EN  BETON  PEU  ARME
J34. Travail per mis. — Sous les charges : a la compression, Ilk9/0m0012; a la tension, Ilk2.
Sous les variations de temperature : la limite mfime d'elasticite".
Le cintre est une construction provisoire et l'6cart maximum de temperature admis au calcul, 78°, ne pouvait pas se produire.
Bb. Tassements. — Pour un beHon pesant 2430k, on avait calcule" que le cintre
tasserait :
sous le poids propre du cintre.............................      de    2mm4
sous le poids de la voute.................................      de 34mml
pour un abaissement de temperature de 78° Centigr.........      de 13mm5
Les tassements mesure's ont 6t6 sensiblement ceux-la.
7.  Personnel.
A.  - Ouvrage.
Pro jet :  Ing&iieurs en chef :  M. Lincoln Bush, M. Am. Soc. C. E.,
puis M. G. J. Ray ;
Ing6nieur : M. B. H. Davis, Assoc. M. Am. Soc. C. E. Direction des Traoaux : M. F. L. Wheaton, Inge"nieur. Entrepreneurs : MM. Smith et McGormick, d'Easton, (Pennsylvanie).
B.  - Cintre.
Projet, construction, montage et demontage 1. McClintic Marshall Construction C°, a Pittsburg.
Ing6nieurs en chef: M. Paul L. Wolfel, M. Am. Soc. C. E. Ing&iieur : M. David S. Gendell, Jr.
1. — D6montage sous la direction des Entrepreneurs du Pont.
SOURCES :
Sr — Engineering News, 30 d6cembre 1909, p. 713 a 716 : « The Delaware River cc concrete Bridge, Slateford-Hopatcong Cut-off; Delaware, Lackawanna and Western R.R. »
Les dessins sont de Sj.
S2. — Railway Age Gazette, 3 Janvier 1913, p. 9 a 14 : « The Hopatcong-Slateford Cut-« offt> by G. W. Simpson, Resident Engineer, Delaware, Lackawanna and Western ; p. 12 a 14 : « Delaioare River Bridge ».
S4 signale, p. 713, un autre grand pont en beton de la m6me ligne, sur le Paulins Kill, pres de Hainesburg (New-Jersey).
Ss le decrit, p. 11 et 12. II a 5 voutes en plein cintre de 36m58, en b<§ton peu arme.	i				<»,lni,ro	t"      ()	1 ) : s,,	(ilT)	l()t'7	inn «a
